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m      = - F'p'

aus der durch. Vergleich mit (H. (285f) folgt

ill   I                            F'p-F0p0-(F'-F0)p6 = M(v0-^.      (2851!)

Abgesehen von der Yorher zur Vereinfachung der Be-
trachtungen eingefiihrten Annahme, dass auf die Greschwindig-
keitsunterschiede zwischen den parallelen "Wasserfaden inner-
halb der Querschnitte A und C nicht geachtet zu werden
brauche (welche Annakme aber an sich unwesentlich 1st und
leicht auch Yermieden werden konnte)^ sowie der Yorlaufig als
znl'assig angenommenen Vernaclirassigung der Reibnng des
Wassers an den Rohrwanden, lasst sicli gegen die strenge
{jtiltigkeit dieser Betrachtnngen bis Merher in der That nicnts
einwenden. Zur Ermittelung der Unbekannten p ist aber
Grl. (285 h) nocL nicht yerwendbar; da in ihr ansserdeni noch
die zweite Unbekannte pb vbrkommt. Hier muss nun, urn zu
einem greifbaren Resultate zu gelangen; ausserdem noch eine
willkurliche Annahme hinzutreten. Man setzt willkiirlich
dass

A -.Po                                 (285i)

ge setzt  werden konne.    Schliessen wir uns  dem  an,   so
finden wir aus Grl. (285 h)

K~-^)     (285k)

in Uebereinstimmung mit der aus der Carnot'schen Annahme
abgeleiteten Grleichung (285. d). Naturlich kann? nachdem diese
Grleichung auf solche Art gefunden ist, daraus auch ruckwarts
wieder die Carnot'sche Formel (285 c) hergeleitet werden; YOU
der die Grleichung friiher als eine Folgerung erschien. Die
durch Gl. (285 i) ausgesprochene Annahme ist daher gleich-
bedeutend mit der Voraussetzung der Gultigkeit der Carnot-
schen Pormel (285 c); die eine ist aber ebenso willkur-
lich als die andere und ein Beweis des Oarnot'schen Satzes,
der sich auf die Annahme (285 i) stiitzt, ist daher nicht hur
werthlos; sondern auch schadlich; da er Solche, die den Fehler
nicht merken; zu weiteren falschen Schlussen verfuhren kann.